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Hildesheim. Der Dom wurde in den Jahren 
1055—1061 von dem Bischof Hezilo erbaut und ist 
dem Stil nach eine kreuzformige Basilika, deren 
drei Langsschiffe durch 8 Pfeiler und 12 Saulen 
getragen werden. An der AuBenvvand der Abscis 
wachst ein 1000 Jahre alter Rosenstock. 












